S.BP. 


Inż. TADEUSZ DE NISAU 


najdroższy mąż i ojciec 


przeżywszy lat 65, po długiej a ciężkiej chorobei, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 29 października 1968 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie we czwartek 

31 bm. o godzinie 11 w kościele na cmentarzu rekowickim, po czym 

nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, o czym 
zawiadamiają w nieutulonym żalu pozostali: 


żena, córka i rodzina. 
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